Tienes picazón y ardor en la vajina? Debes Saber esto ! Síntomas y 
Tratamiento 

Hay tres principales infecciones vaginales. Aunque sus síntomas son similares sus causas son 
diferentes. Es importante estar segura de qué tipo de infección vaginal tienes ya que esto 
determina el tratamiento más efectivo. No todas las infecciones vaginales responden ante el 
mismo tratamiento aunque los síntomas de infección vaginal a menudo son los mismos. Las 
tres infecciones vaginales son: 


Infección vaginal por levaduras 

Vaginosis bacteriana 
Tricomoniasis 

Las infección vaginal por levaduras son los más comunes, causada por un hongo llamado 
Candida Albicans. La vaginosis bacteriana es causada por un cambio en las bacterias normales 
encontrada en la vagina que causa un crecimiento excesivo de un organismo llamado 
Gardnerella vaginalis. La tricomoniasis es transmitida sexualmente y es causada por un 
parásito llamado Trichomonas vaginalis. 


Cuáles son los síntomas de la Infección vaginal por levaduras 

Hay diferentes síntomas asociados con una infección vaginal por levaduras, pero en primer 
lugar es importante saber que es causado por un hongo que se alimenta de azúcar y puede no 
sólo afectar a la vagina, sino también puede extenderse a otras partes del cuerpo. Una 
infección por levaduras puede aparecer en los alrededores de la vagina, ano, boca, entre los 
dedos de los pies, debajo de los brazos y los senos, bajo las uñas de los pies e infectado en la 
piel. La levadura ama las membranas mucosas y cualquier lugar que sea cálido y húmedo. Si la 
levadura queda totalmente fuera de control puede incluso afectar los órganos. Los hombres 
también pueden tener una infección por levaduras. Los síntomas cuando se presenta en la 
vagina son: 
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